ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس سسٹم (ایچج آئی ایم ڈی اے ایس, ایچ کیو-۔نائن پی کی 
پاکستان آرمی ڈیفنس میں شامل کیا گیا۔ 


ایچ آئی ایم اے ڈی ایس پاکستان کی فضائی سرحدوں کے تحفظ کو مثالی بنائے گا 
کیونکہ یہ سسٹم مکمل طور پر ڈیجیٹائزڈ نظام سے جڑا ہوا ہے۔ 


ایچ کیو-نائن پی کو اسٹریٹجک لانگ رینج سرفیس ٹو میزائل کے ساتھ مثالی لچک 
اور فاصلے تک پہنچنے کی صلاحیت کے طور تصور کیا جاتا ہے۔ 


یہ سسٹم کئی فضائی اہداف, طیاروں,ء گکروز میزائل اور نظروں سے اوجھل 100 
کلومیٹر سے دور سنگل شاٹ کل کی بنیاد پر ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت 
بھی رکھتا ہے۔ 
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